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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग फलन के सम में 

रखा जा सके 
Sepgrate Pagiog i4 given to this part in order that it may be filed 1 

sexarate compilation 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

शुद्धिपत्र 


नई दिल्ली . 15 फरवरी, 1988 


सा . का . नि . 92( प्र ) : --- भारत के राजपत्र , असाधारण भाग- 2, खण्ड- 3, उपक्षण 
( i ) दिनांक 14 मई , 1987 में प्रकाशित भारत सरकार , उद्योग मंत्रालय ( मायोनिक 
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विकास विभाग ) की अधिसूचना स . मा . का . नि . 496 ( प्र ) दिनाक 11 मई, 1987 
के पृष्ठ 2 पर : - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


के स्थान पर 

यह पढ़े 
- - - -- - - - - - - - - - - 

- - - - - -- 
___ "( 8 ) विस्फोटक नियंत्रण के अन्त - "( 8 ) विस्फोटक नियंत्रक के अन्त 

गैस संयुक्त मुख्य विस्फोटक र्गत संयुक्त मुख्य विस्फोटक 
नियंत्रक , उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , उप मुख्य विस्फो 
नियंत्रक और उप विस्फो टक नियंत्रक और उप 
टक नियंत्रक भी है ; " और 

विस्फोटक नियंत्रक " और 

- - - - 
[ फा . सं . 3 ( 1 )/ 82 - - डी . पी . पार. /ई . जी . जी . एस . ] 

ए . बी . गोकाक , संयुक्त सचिव 
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- - 
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- - 


- - --- - 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 15 th Feb 1989. 
G . S. R 92 ( E ): ---In the notification of the Government of India in the Ministry of Industry 
( Department of Industrial Development) No . GSR - 496 ( E ) daled the 11th May 1987 , published 
m the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section - 3 , sub -section (i) dated the 14th May, 
1987 at page 2 . 
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Chief Controller of Explosives, Dy. Chief " (viii ) Controller of Explosives includes 
___ "( viii) Controller of Explosives includes Joint Chief Controller of Explosives, Dy. 
Joint Controller of Explosives an1 Dy. Chief Controller of Explosives and Dy. 
Controller of Explosives" and 

Controller of Explosives" and 


[ File No. 3 (1)/ 82 - DPR/ EGGS ] 

A . V . GOKAK, Jt. Secy . 
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